Jozef Weber 


c. k. Profesor I. szkoły realnej w Krakowie, 


urodzony w r. 1850 w Kurcewie w Wielk. Ks. Poznańskiem, 
zmarł w Wieliczce dnia 18. sierpnia b. r. 


W smutku pogrążona rodzina zaprasza Krewnych i Znajomych na pogrzeb, 
który się odbędzie dnia 20-go b. m. o godzinie 5-tej w Wieliczce. 


W Krakowie, d. 19. sierpnia 1904. 


